JOZEF MÜHLN 


starszy expedytor i naczelnik stacyi kolei Karola Ludwika 
w Tarnopolu 


przeżywszy lat 58 po krótkich cierpieniach przeniósł się do wieczności 
dnia 24. b. m. o godzinie 2. popołudniu. 


W żalu pogrążona wdowa wraz z dziećmi zapraszają krewnych przyjacioł i znajo- 
mych na obrząd pogrzebowy, który się odbędzie w poniedzialek 26. b. m. o godzinie 3. 
popołudniu z dworca kolei. 


Tarnopol, 24 grudnia 1881, 


